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Description d’une nouvelle espece du genre Deroceras 
de la France 

C.O. VAN REGTEREN ALTENA 
Rijksmuseum van Natuurlijke Histone, Leiden 


Monsieur H. Chevallier m’a donne quelques lots de Deroceras afin de 
les determiner. Un de ces lots represente une nouvelle espece. 11 m’a 
prie aimablement d’en faire la description. 

Deroceras chevallieri nov. spec. 

Holotype et un paratype, les Salins pres de Saint-Tropez, Var, 
France, 7.1.1972, H. Chevallier leg.; Laboratoire de Malacologie, Paris. 
Un paratype, meme localite, date et collectionneur; Rijksmuseum van 
Natuurlijke Historic, Leiden. 

Diagnose: espece de Deroceras dont la partie proximale du penis 
porte deux houppes d’appendices separees l’une de l’autre et a laquelle 
manque un organe long, etroit et pointu. 

Description: en alcool la sole a une longueur de 21 mm et le bouclier 
de (holotype) — mm. Cote superieur de la tete, bouclier et dos 
bruns avec des taches noires; le dos a surtout les rides noires; vers les 
cotes la couleur diminue jusqu’au beige avec des taches noires tres 
petites le long de la sole. Les tentacules posterieurs noiratres; le cote 
inferieur de la tete et les tentacules anterieurs beiges. La bande mediane 
de la sole est d’un blanc pur, les bandes laterales sont presque blanches. 
La couleur varie, elle est plus claire dans les paratypes. Le dos a une 

1 ) Mitteilungen fiber Nacktschnecken, 18, voir: Arch. Molluskenk., 101 (1/4): 
183-185, 1971. 
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courte carene posterieure. 

Rectum avec le caecum bien developpe, mais dans un des paratypes 
il est rudimentaire. 

Appareil genital (fig. 1A): la glande hermaphrodite, mesurant ± 8 
mm, s’etend jusqu’a la fin de la cavite intestinalej canal hermaphrodite 
avec peu de replis, etroit a ses deux extremites avec une partie centrale 
plus large et plus longue, extremite avec un talon; glande de Palbumine 
± 5 mm, ovale; spermoviducte avec la partie femelle d’abord prepon- 
derante, mais la prostate devenant plus large et la partie femelle plus 
etroite a la partie anterieure; canal deferent court, canal seminal environ 
aussi long; receptacle seminal bien separe du canal; canal seminal accole 
a l’oviducte libre, qui est assez court, et penis debouchant dans un tres 
court atrium. La s’inserent les deux petits muscles retracteurs au penis. 
Penis (fig. IB) avec un grand muscle retracteur commen 9 ant as’inserer 
la oil le canal deferent se deverse dans le penis; de l’autre cote du 
muscle retracteur se trouve une houppe d’appendices flagelliformes non 
denteles; une tache noire separe cette houppe d’une deuxieme houppe 
d’appendices semblable. Ces deux houppes se trouvent inserees a la 
partie inferieure du penis, qui est plus large et environ aussi longue que 
la partie distale sans aucun appendice. Le stimulateur (fig. 1C), qui 
s’insere dans le penis a peu pres vis a vis de la deuxieme houppe, est 
long et courbe en deux. 

Derivatio nominis: cbevallieri, hommage a Henry Chevallier. 

Discussion: Les seules especes que je connaisse ayant comme carac- 
tere deux houppes d’appendices flagelliformes au penis sont Deroceras 
dallaii Giusti (1970: 81, fig. 11) et peut-etre D. labani (Wagner) (1931: 
198). La premiere espece a un penis de toute autre forme avec les deux 
houppes d’appendices denteles et presque pas ramifies a la partie 
superieure du penis. En outre elle a un appendice plus large et digiti- 
forme a cote du muscle retracteur et des appendices flagelliformes 
denteles en dedans de la partie superieure du penis. La deuxieme 
espece, D. labani, a en outre un organe long et pointu au penis qui 
manque a l’espece nouvelle. Sur les petites figures de D. labani (Wagner, 
1937: fig. 13-17) on ne voit qu’une houppe d’appendices, mais dans la 


Fig. 1. Deroceras cbevallieri nov. spec. A: appareil genital, X 6; B: penis avec canal 
deferent, oviducte, canal seminal, partie du receptacle seminal et partie du 
spermoviducte, X 12; C: stimulateur du penis, X 12. cd: canal deferent; ch: canal 
hermaphrodite; cs: canal seminal; dh: deuxieme houppe d’appendices flagelli¬ 
formes; ga: glande de l’albumine; gh: glande hermaphrodite; mr: muscle retre- 
acteur; ov: oviducte; p: penis; pf: partie femelle du spermoviducte; ph: premiere 
houppe d’appendices flagelliformes; pm: petits muscles retracteurs; pr: prostate; 
rs: receptacle seminal; t: talon 
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description Wagner en mentionne plusieurs (“aksessorische Geschlechts- 
driisen am unteren Teil des Penissackes. Diese sind biischelig 
combien?). D. cecconii (Pollonera) (1896: 6) possede deux appendices 
flagelliformes presque rudimentaires de part et d’autre d’un troisieme 
plus grand, qui se ramifie en quatre ou cinq branches dentelees et de 
longueur differente. D. corsicum (Simroth) (1900: 102) a deux pro¬ 
tuberances, dont une porte des appendices flagelliformes tres courts. 
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